Mgr. FELIKS RA) 


st. radca, Dyrektor Rzezni Miejskiej 


przeżywszy lat 61, po ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 18 stycznia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 23 b. m. o godzinie 3*/, po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza Kolegów i Znajomych 
stroskana: 


żona siostra i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 24 b.m. o godz. 8 rano w kościele paraf. św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy „WIEGZNOSC“ 
KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


KRAKOW, UL. MIKOŁAJSKA 5 -- TEL, 55%- 05 


